SV TCL & Associates Probe Company ClS-Priifkarten 


CMOS Bild-Sensoren (CIS) konnen Kamerafunktionen in High-Tech Tablets und 
Smartphones. ClS-Priifgerate nutzt Freischwinger Technologie und Schichtung fur 
high-Density-Sonde-Layouts . SVTCLs CIS Sonde Kartenprodukte beschaftigen eine 
Vielzahl von Materialien, die sicherstellen, dass sie eine dauerhafte Kosten sparende 
Losung sind, die die fine-Pitch und Multi-Dut Herausforderungen dieser Gerate 
erfiillen konnen. Andere Eigenschaften umfassen: 

• Schichtung fur High-Density-Sonde-Layouts 

• Legierung Sonden 

• Enge Pitch-Funktion 


Kontaktieren Sie Ihre SV-TCL-Vertretung, damit wir, braucht das richtige GUS-Produkt 
helfen konnen fur den Test zu finden. 


